Za spokój duszy $. p. 


Dra MARIANA JOZEFA 


b. vice-prymariusz Oddzialu Chirurgicznego 
Szpitala OO. Bonifratrów w Krakowie 


jako w czwartą bolesną rocznicę śmierci 


odprawione zostanie 


w piątek dnia 29-go sierpnia 1952 r. o godzinie 8 rano 
w kościele O. O. Bonifratrów 


„Nabożeństwo żałobne 


na które zapraszają: 
żona i córeczka. 
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